EDWARD MORAWETZ 


c. k. starszy oficyal pocztowy 


przeżywszy lat 52, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 23 lutego 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 8 przy ulicy Starowiślnej nastąpi we wtorek dnia 
25 b. m. o godzinie 4 po poł. wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd 
stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnvch, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 26 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja, 


Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. 


loktad pogrzebowy „Goncordia” J. Wolrego w Krakowie, plac Szczereński 2 


